Deutscher Bundestag 

18. Wahlperiode 


Drucksache 1 8/7680 

24 . 02.2016 


Beschlussempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) 


- Sammelübersicht 292 zu Petitionen - 


Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Beschlussempfehlungen 
des Petitionsausschusses zu Petitionen anzunehmen. 

Berlin, den 24. Februar 2016 

Der Petitionsausschuss 


Kersten Steinke 

Vorsitzende 



Drucksache 18/7680 


-2- 


Deutscher Bundestag - 18. Wahlperiode 


Sammelübersicht 292 


über die vom Petitionsausschuss behandelten Petitionen 


- Beschlüsse vom 24. Februar 2016 (Protokoll Nr. 18/55) - 


Beschlussempfehlung 1 

1. Die Petitionen 

a) der Bundesregierung - dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur - 
als Material zu überweisen, 

b) den Landesvolksvertretungen zuzuleiten, 
soweit es um die Bildung einer Rettungsgasse geht, 

2. die Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 


Inhalt der Eingabe 

Zuständige oberste 
Bundesbehörde 

Straßenverkehrs-Ordnung 

BMVI 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

1 

Pet 1-17-12-9213- 

046816 

86441 

Zusmarshausen 


11 

Pet 1-18-12-9213- 

011926 

86916 Kaufering 

2 

Pet 1-18-12-9213- 

000358 

94496 Orten bürg 


12 

Pet 1-18-12-9213- 

011927 

86899 Landsberg 
am Lech 

3 

Pet 1-18-12-9213- 

009866 

86899 Landsberg 
am Lech 


13 

Pet 1-18-12-9213- 

011928 

86916 Kaufering 

4 

Pet 1-18-12-9213- 

011901 

71034 Böblingen 


14 

Pet 1-18-12-9213- 

011929 

86899 Landsberg 
am Lech 

5 

Pet 1-18-12-9213- 

011914 

66663 Merzig 


15 

Pet 1-18-12-9213- 

011930 

13405 Berlin 

6 

Pet 1-18-12-9213- 

011921 

86368 Gersthofen 


16 

Pet 1-18-12-9213- 

011931 

86932 Pürgen 

7 

Pet 1-18-12-9213- 

011922 

82269 Geitendorf 


17 

Pet 1-18-12-9213- 

011932 

86916 Kaufering 

8 

Pet 1-18-12-9213- 

011923 

31832 Springe 


18 

Pet 1-18-12-9213- 

011933 

46562 Voerde 
(Niederrhein) 

9 

Pet 1-18-12-9213- 

011924 

86938 Schondorf 
a. Ammersee 


19 

Pet 1-18-12-9213- 

011934 

25335 Elmshorn 

10 

Pet 1-18-12-9213- 

011925 

86899 Landsberg 
am Lech 


20 

Pet 1-18-12-9213- 

011935 

86899 Landsberg 
am Lech 
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Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

21 

Pet 1-18-12-9213- 

011936 

86916 Kaufering 


43 

Pet 1-18-12-9213- 

011958 

86934 Reichling 

22 

Pet 1-18-12-9213- 

011937 

86899 Landsberg 
am Lech 


44 

Pet 1-18-12-9213- 

011959 

85250 Altomünster 

23 

Pet 1-18-12-9213- 

011938 

89081 Ulm 


45 

Pet 1-18-12-9213- 

011960 

97332 Volkach 

24 

Pet 1-18-12-9213- 

011939 

96103 Hallstadt 


46 

Pet 1-18-12-9213- 

011961 

74254 Offenau 

25 

Pet 1-18-12-9213- 

011940 

86947 Weil 


47 

Pet 1-18-12-9213- 

011962 

89561 Dischingen 

26 

Pet 1-18-12-9213- 

011941 

86916 Kaufering 


48 

Pet 1-18-12-9213- 

011963 

50374 Erftstadt 

27 

Pet 1-18-12-9213- 

011942 

86899 Landsberg 
am Lech 


49 

Pet 1-18-12-9213- 

011970 

82269 Geitendorf 

28 

Pet 1-18-12-9213- 

011943 

86947 Weil 


50 

Pet 1-18-12-9213- 

011971 

86899 Landsberg 
am Lech 

29 

Pet 1-18-12-9213- 

011944 

86899 Landsberg 
am Lech 


51 

Pet 1-18-12-9213- 

011972 

86899 Landsberg 
am Lech 

30 

Pet 1-18-12-9213- 

011945 

15732 

Schulzendorf 


52 

Pet 1-18-12-9213- 

011973 

86916 Kaufering 

31 

Pet 1-18-12-9213- 

011946 

86916 Kaufering 


53 

Pet 1-18-12-9213- 

011974 

86899 Landsberg 
am Lech 

32 

Pet 1-18-12-9213- 

011947 

86916 Kaufering 


54 

Pet 1-18-12-9213- 

011975 

86916 Kaufering 

33 

Pet 1-18-12-9213- 

011948 

86916 Kaufering 


55 

Pet 1-18-12-9213- 

011976 

86929 Penzing 

34 

Pet 1-18-12-9213- 

011949 

06846 Dessau 


56 

Pet 1-18-12-9213- 

011977 

86949 Windach 

35 

Pet 1-18-12-9213- 

011950 

89231 Neu-Ulm 


57 

Pet 1-18-12-9213- 

011978 

86916 Kaufering 

36 

Pet 1-18-12-9213- 

011951 

86899 Landsberg 
am Lech 


58 

Pet 1-18-12-9213- 

011981 

86899 Landsberg 
am Lech 

37 

Pet 1-18-12-9213- 

011952 

86899 Landsberg 
am Lech 


59 

Pet 1-18-12-9213- 

011987 

82205 Gilching 

38 

Pet 1-18-12-9213- 

011953 

85579 Neubiberg 


60 

Pet 1-18-12-9213- 

011988 

86956 Schongau 

39 

Pet 1-18-12-9213- 

011954 

86947 Weil 


61 

Pet 1-18-12-9213- 

011989 

86899 Landsberg 
am Lech 

40 

Pet 1-18-12-9213- 

011955 

58093 Hagen 


62 

Pet 1-18-12-9213- 

012038 

86911 Dießen 
a. Ammersee 

41 

Pet 1-18-12-9213- 

011956 

15831 Mahlow 


63 

Pet 1-18-12-9213- 

012039 

86807 Buchloe 

42 

Pet 1-18-12-9213- 

011957 

86899 Landsberg 
am Lech 


64 

Pet 1-18-12-9213- 

012040 

24114 Kiel 
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Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

65 

Pet 1-18-12-9213- 

012041 

87769 Oberrieden 

66 

Pet 1-18-12-9213- 

012042 

87724 Ottobeuren 

67 

Pet 1-18-12-9213- 

012062 

86919 Utting 
a. Ammersee 

68 

Pet 1-18-12-9213- 

012063 

86949 Windach 

69 

Pet 1-18-12-9213- 

012064 

53343 Wachtberg 

70 

Pet 1-18-12-9213- 

012065 

52222 Stolberg 
(Rhld. ) 

71 

Pet 1-18-12-9213- 

012066 

14482 Potsdam 

72 

Pet 1-18-12-9213- 

012067 

87534 

Oberstaufen 

73 

Pet 1-18-12-9213- 

012068 

73278 Schlierbach 

74 

Pet 1-18-12-9213- 

012069 

79761 Waldshut- 
Tiengen 

75 

Pet 1-18-12-9213- 

012070 

44805 Bochum 

76 

Pet 1-18-12-9213- 

012071 

86899 Landsberg 
am Lech 

77 

Pet 1-18-12-9213- 

012072 

89278 Nersingen 

78 

Pet 1-18-12-9213- 

012079 

86916 Kaufering 

79 

Pet 1-18-12-9213- 

013105 

86940 Schwifting 

80 

Pet 1-18-12-9213- 

013108 

12249 Berlin 

81 

Pet 1-18-12-9213- 

013113 

86929 Penzing 

82 

Pet 1-18-12-9213- 

013115 

86916 Kaufering 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des 
Einsenders 

83 

Pet 1-18-12-9213- 

013116 

86925 Fuchstal 

84 

Pet 1-18-12-9213- 

013117 

82269 Geitendorf 

85 

Pet 1-18-12-9213- 

013118 

12209 Berlin 

86 

Pet 1-18-12-9213- 

013140 

86899 Landsberg 
am Lech 

87 

Pet 1-18-12-9213- 

013184 

86916 Kaufering 

88 

Pet 1-18-12-9213- 

014020 

86916 Kaufering 

89 

Pet 1-18-12-9213- 

014114 

03044 Cottbus 

90 

Pet 1-18-12-9213- 

014115 

45143 Essen 

91 

Pet 1-18-12-9213- 

014116 

86899 Landsberg 
am Lech 

92 

Pet 1-18-12-9213- 

014117 

82256 

Fürstenfeldbruck 

93 

Pet 1-18-12-9213- 

014133 

86947 Weil 

94 

Pet 1-18-12-9213- 

014135 

86916 Kaufering 

95 

Pet 1-18-12-9213- 

021943 

58099 Hagen 

96 

Pet 1-18-12-9213- 

024462 

75323 Bad 

Wildbad im 
Schwarzwald 

97 

Pet 1-18-12-9213- 

026268 

86833 Ettringen 

98 

Pet 1-18-12-9213- 

028455 

57250 Netphen 
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Beschlussempfehlung 2 

Die Petition den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

inhait der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

99 

Pet 2-18-02-1101- 

018389 

50226 Frechen 

Deutscher Bundestag 

BT 


Beschiussempfehiung 3 

1. Die Petition dem Europäischen Pariament zuzuieiten, soweit es um die Aufsicht von PayPai 
durch die iuxemburgische Commission de Surveiiiance du Secteur geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschiießen 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

inhait der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

100 

Pet 2-18-08-7601- 

010819 

90419 Nürnberg 

Bankenwesen 

BMF 


Beschiussempfehiung 4 

Das Petitionsverfahren abzuschiießen 

- weil dem Anliegen entsprochen worden ist - 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

inhait der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

101 

Pet 2-17-15-212- 

047102 

91054 Buckenhof 

Gesundheitswesen 

BMG 
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